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A NEW VARIETY OF VITEX FROM CHINA 
DRR EUER 


Vitex nequndo L. var. sichuanensis J. L. Liu, var. nov. 

A typo differt foliolis 5 — 9, saepe 7, margine grosse serratis, utrinque sparse pu- 
berulis, ad nervos dense pubescentibus. 

Sichuan (P9 JI] ) : Xichang (Pf), alt. 1600 m, 1994-09, J. L. Liu OQ Et 505 
Cholotypus, XIAS) 

ACT LIEBE MRA K WAKE. 

2E ep 5 CBS RS 35 3E DOR TE PCR E I t 5m9 38 0629. T7, ARRE TT 
TE BLECOCECE TEBK ERHRREEE. 

JE FRSERRÓR H HREAN 5,078 33, S HGGRLARERUPBURILAR Un CIF TELRULEIK BI 
f& JE Tf] 53 ZRAERICR E. 
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